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TRAVAUX SCIENTIFIQUES 


ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE 


Anomalie du carpe. Division du scaphoïde. Société emato- 


Ankylosé du calcanéum et du scaphoïde. En collaboration 
avec Proust. — Société anatomique, décembre 1899, p. io48. 


3® Diverticule de Meckel. Société anatomique, novembre 1901, 

p. 607. 

Le diverticule de-Meckel présenté provient d’un cadavre 
d’enfant de 19 mois. 

Il est implanté sur l’intestin grêle, à 44 centimètres du cæcum, 
plutôt sur la face antérieure que sur le bord libre de l’intestin. 
Sa longueur est de 4 centimètres, son diamètre, à son implanta¬ 
tion, est de 8 milimètres. 

La particularité intéressante que présente cet appendice est 
la suivante. De sa pointe, part un tractus assez résistant, long 











mentateurs, ont été expliquées ) 
constaté que, si l’on pratique la li 






















distribuaient 




























médecine et de chirurgie, 22 novembre 1896, p. 1119. 


16" De l’extirpation totale de la vessie pour néoplasmes. En 
collaboration avec M. Tuffieb. Reme de chirurgie, 10 avril 
1898, p. 277-289. 

17" Un cas de résection iléo-oolique pour tuberculose simulant 
un néoplasme. En collaboration avec M. Tüffier. Revue de 
gtinécologie, août 1897, p. 691. 

Examen macroscopiqiu:. — Les parois du cæcum sont extrêmement épais¬ 
sies, lardacies. leur épaisseur est de 2 à 3 centimètres au moins. Cet épaissis¬ 
sement des parois présente une grande dureté, il règne sur toute la paroi du 






décompose en un très grand nombre de cellules épithélioïdes qui constituent 
le corps de la tumeur. La plupart des cellules géantes forment le centre d’un 
follicule bordé par une double ou une triple rangée de cellules épithélioïdes. 

Le reste de la cellule géante est eccupé par un tissu nécrose se distinguant 
nettement par sa coloration du tissu ambiant. 

Dans l’épaisseur de la coupe on remarque quelques capillaires coupés 
transversalement et vides de sang. 

Examen bactériologique. —.Parmi les coupes, celles qui ont été examinées 
au point de vue bactériologique ont porté sur la périphérie de la tumeur. Le tissu 


érées, rappelant le follicule tuberculeux. Du reste, on se trouvait en p 
MC d’un tissu paraissant normal, essentiellement constitué sur le tjpe 
SU adénoïde de His, c’est-à-dire par un très grand nombre de librüles grci 


Gomme syphilitique de l’intestin chez le nouveau-né. En 
collaboration avec M. Demelin: Revue obstétricale internatio¬ 
nale, 1898. 























Immédiatement t 
forment deux petite 
disgracieuses. Mais 
totalement. D'ailleui 
les angles cutanés d 


































Le temps de pénétration de l’agrafe est le plus délicat. Voici 
les principaux accidents qui peuvent survenir : 

Si on a mal repéré la distance qui sépare les deux pointes 



















































